
137. — P HOMO LA ( S. A. FIMI). — Mod. 515 e 516. - 11-21,7 kHz, 5,7-1 1,4 kHz, 500-1500 k Hz. - Produzione 1937-1938. - 

. Media frequenza: 470 kHz. 


























































































































































































